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BASF Stereo Deck 8100 





Aufnahme 
Bandart 


Wiedergabe 


Bandgeschwindigkell 
Sallgeschwindigkeitsabweiıchung 
Tonhöhenschwankungen 


Frequenzumfang 


Stereo (Mono kompatibel) 
Eisenoxid (Fe2Os) oder 
Chromdioxid (CrOs) Automatische 
Umschaltung bel Verwendung von 
normgerechten Cassetten (DIN 


ال 
a) gemessen 7‏ 
DIN 45500‏ 


DI gemessen nac ۶ 
NAB 


0.25 < 0,18 
z 0 2 1 0 0 00 H 7 20 0 12 500 H 7 
20-14 000 Hz 20-15.000 Hz 


Ruhegerauschspannungsabstand 
Fes 
Cro 
Fess mit DNI 
CrOs mit DNL 
Klirrfaktor bei Vollaussteuerung (Ka) 
Eingänge 


m i قل‎ 
AU SATE 


Aussteuerung 
Spieldauer 
Ruckspuldauer 
Bandendabschaltung 
Abmessungen BxHxT 
Gewicht 


لالات ت 


انا 


NA ) 

45 dB 53 dB 

49 dB | pro 55 dB | pro 

48 dB | Kanal = 54 db | Kani 
° 58 dB 


- 52 dB 


TU dB 
TO gB 


1x Stereo (X-¥) Micro- Anschluß 
2 x Stereo (A-B) Micro-Anschluß 
1x Radio 0.1-2 mV/k Û 

1x Line in 0,52۷۷ 

1x Line out 0.5-2 Y 

1x Stereo Kopihórer (8 ü 
Manuell/Automatik wählbar 

Max 2 x 60 min. bei C 21 

= 110 sec. bei C 60 

Elektronisch, bei allen Funktionen 
wirksam 

327 x Tid x 259 mm 

3.9kg 











Aufnahme/Wiedergabe 
Bandart 


Bandgeschwindigkeit 
Soligeschwindigkeilsabweichung 
Ionhöhenschwankungen 
Frequenzumiang 
00ئ۴‎ 
0ئ‎ 


BASF Stereo Deck 8200 


tereo (Mono ROMPATIDE!} 
isenoxid (Fesl)s) oder 
Chromdioxid (CrO). Automatische 
Umschaltung bei Verwendung von 
normgerechten Casselten (DIN 
4 75 cm/sec 
g HE 
کی‎ 
hie DIN 45507 کے‎ + 0.14 NAB 
DIN 45500 
}-12.500 Hz 20 -14.000 Hz 
16 000 Hz 


تن ۴۳۴ 


e | 
en 


2 em 
20-14.000 Hz an 


5 





Klirriaktor bei Vol 3 ۱8۴۵ا 55۲8 نا‎ Kai 


Ruhegeräuschspannungsabstand 


reis 
Fess mit Dolby 


SS = 


“rū: mit Dolby 


55181060 1۱م 


Bandendabschaltung 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Eingänge 


Ausgänge 


Ruckspuldauer 


NAB 


Che 
DIN 45500 
45 AB | 53 db 


SL JE Ori 
55 dB Kana 
= 64 dB 


:54 dB | pro 
-440B| Kanal 


۶ 5 dB | 


Manuell/Automatik wählbar 

Elektronisch. bei allen Funktionen 

WI R Sam 

407 x 147 x270 mm 

54 Kg 

2 x Stereo (A-B) Micro-Ans 
x Stereo (X-¥) Micro-Anschlub FO dB 

ix Radio 001-2mW/k Û 

1 x Line in 05-2W 

lx Line out 05-7? نا‎ 

1 x Stereo Kopfhärer (GO 


=> 40 sec bei C Al 


Ñ d A 
Alu 15 








BASF Cassetten Recorder 


Typ 9101 CrO. 


Netzspannung 
Batteriespannung 
Leistungsaufnahme 
Netzgerat 

opurzahl 
Bandgeschwindigkeit 
Frequenzbereich 


Tonhöhenschwankung 
Ausgangsleistung 
Ruhegeräuschspannungsabstand 


max. Spieldauer 
Lautsprecher 
Empfindlichkeit Eingänge 
Mikrofon, Buchse 9 

Line in, Buchse 9 


Diodeneingang 
Buchse 10 i 
Ausgang: Line out, Buchse 10 


Umspulzeit 
Aussteuerung 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


110/220 Volt 
6 Volt (4 Babyzellen R14 bzw UM 2) 
3.3 Watt (Netz) 1,65 Watt (Batterie) 
eingebaut 
2, nach DIN 45 516 
4 75cm/sec 
100 = 8009 Hz (Fe 
100 -10 000 Hz (CrO?) 

e DA 
ca. 600m Watt 

245 dB (bei Fe2Os) 
nach DIN 45405 

-50 dB (bai Cr+) 
nach DIN 45405 
2 x 60 Min 
1 Watt -8 Ohm 


Punkt1,-70dB 

Punkt 3/5, 0,5- 2 Voll 
(Verstärker. Plattenspieler usw | 
Punkt 1/4 d 

01-2 mV/k Ohm 

Punkt 37/5, 0,5 =2 Volt 
(Verstärker, Tonbandgerate usw.) 
= 100 sec (C 60) 

automatisch oder manuell 

150 x 65 x 265 mm 

17 kg 





BASF Cassetten Recorder 


Typ 9201 CrO: 





Netzspannung 
Battenespannung 
Leistungsaufnahme 
Netzgerat 

Spurzahi 
Bandgeschwindigkeit 
Frequenzbereich 


Tonhöhenschwankung 
Ausgangsleistung 
Ruhegeräuschspannungsabstand 


max. Spieldauer 
Lautsprecher 

Empfindlichkeit Eingang 
Mikrofon, Buchse 14 
Diodeneingang 

Buchse 15 

Ausgang: Line out, Buchse 15 


Zusatzlautsprecher 
Aussteuerung 
LUmspulzeif 
Abmessungen (Bx Hx TI 
Gewicht 


110/220 V 

6Y 14 Monozellen A 20 bzw UM 1) 
8.0 Watt (Netz) 3,1 Watt (Batterie) 
eingebaut 

2, nach DIN 45516 

475 cm/sec 

80 -10 000 Hz (Ee 

80 -12 500 Hz (CrODa) 

>03 

ca. 15 Watt 

=45 dB (be: Fe:03) nach DIN 45405 
=50dB (bei CrO+) nach DIN 45 405 
2x 60 Min 

1,5 Watt = 8 Ohm 


Punkt 1- 70 dB 
Punkt 1/4 = 
0,1=-2 mV ’k Ohm (-5 mV) 
Punkt 3/5-0,5 = 2 Volt 
(Verstärker, Tonbandgerate usw) 
15 Watt, Impedanz 8 Ohm 
automatisch oder manuell 

120 sec (C 60) 
296 x 68 x 203mm 
25 kg 





BASF Cassetten Recorder 


Typ 9301 CrO: 


Netzspannung 
Batteriespannung 
Leistungsaufnahme 
Netzgerät 

Spurzahl 
Bandgeschwindigkeit 
Frequenzbereich 


Tonhóhenschwankung 
Ausgangsleistung 
Ruhegerauschspannungsabstand 


max. Spieldauer 

Lautsprecher 

Empfindlichkeit Eingang 
Mikroton, Buchse 19 
Diodeneingang 

Buchse 20 

Ausgang: Line out, Buchse 20 


Zusatzlautsprecher 
Aussteuerung 
Umspulzeit 
Abmessung (BxHxT) 
Gewicht 


10/220 Y 

DV (4 Monozellen H 20 bzw UM 1) 

5.7 Watt (Netz) 3.3 Watt (Batterie) 

eingebaul 

2 nach DIN 45516 

475 cm/sec 

80-10000 Hz (Fe2Os) 

80-12 500 Hz (CrOe) 

= 03% 

1,5 Watt (europ. Definition) 

> 45 dBibei FerOs) nach DIN 45 405 
> 50 dB (bei CrOz) nach DIN 45 405 
2 x 60 Min 

25 Watt = 8 Ohm 


Punkt 1= ۴ 

Punkt 1/4 

01-2 60۷/۴ Ohm [=5 mW) 

Punkt 3/5 -0,5-2 Volt 
(Verstärker. Tonbandgerate usw } 
2.5 Watt, Impedanz 8 Ohm 
automatisch oder manuell 

= 100 sec (C 60) 


Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen. vorbehalten 











= 3:8018 


LP35LH © 
Langspielband 

















DP 26 LH 
Doppelspielband 


TP 18 LH 
Dreifachspielband 


ap ule 


13/ 
19/ 
18/ 


13/ 
15/ 
18/ 


13/ 
15/ 


BASF Kunststoff-Kassette LH 




















BASF Tonband 


LPR 35 LH 
Langspielband 


DPR 26 LH 
Doppelspielband 


18/ 


18/ 
22/ 
26,5/ 


BASF Runddose LH 


Cel 





DP 26 LH 


BASF 8 track-Cartridge 


45 min. 


13/ 
15/ 
18/ 


64 min 
90 min 


=l 


yngi 


2/0 mM 
360 m 
540 m 


360 m 
540 m 
730 m 


540 m 
30m 
080 m 


540 m 
100 m 


640 m 
900 m 


1.280 m 


` 360m 


540 m 
730 m 


45 min 
60 min 
90 min 


60min 
90 min 
120 min 


90 min 


120 min 
180 min. 


elzeit je 


90 min 


190 min 


110min 
155 min 


220601 


60 min 


90 min 
120 min 











BASF CrO2-Compact-Cassette 
in der Snap-Pack mit SM 


C 60 2x30 min. 
C 90 2x45 min. 
C120 2x60 min 





BASF LH super Compact-Cassette 
in der Snap-Pack mit SM 


C 60 2x30 min. 
C 90 2x45 min. 
C120 2x60 min. 


BASF Compact-Cassette 
in der Snap-Pack — bunt 


C 60 2x30 min. 
C 90 2x45min 
C120 2x60 min. 











BASF Zubehor 

BASF Tonband Hobby-Box 
BASF Compact-Cassetten 
Hobby-Box 

BASF Vorspanngarnitur 
BASF Klebegarnitur 

BASF Bandklammern 
(100er Paket) 

BASF Justierband 

BASF Compact-Cassetten 
Ärchivierungssystem 

BASF Adapter 
(NAB/Dreizack) 

BASF Reinigungs-Compact-Cassette CR 


BASF Reinigungsband tn 
Kunststoff-Kassette BR 


BASF Kunststoff-Leerkassette 


13 cm 
15 cm 
18 cm 


BASF Kunststoff-Leerspule in Faltschachtel 


13 cm 
15 cm 
18 cm 
22 cm 
25 cm 2 
26,5 cm 3 


BASF Metall-Leerspule in Faltschachtel 


18 cm 
22cm j) 
26,5 cm 








Qualität im roten N 


3 "Së ”سے‎ 
wg 


Quadrat 


MNAI-2- 4624 





